CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE SEZIONE DI LECCO 


In data 11.11.94 l’operaio dei ponteggi Graziano [i si trova a Busnago di lecco, 
assieme ad un collega, sopra il tetto di una casa. Sono le ore 16 circa. Mentre l’amico 
scende sul ponteggio, il signor MW percorre il tetto, vedendo da un ottavo piano le 
montagne lecchesi ed il cielo limpido. Nel sollevare lo sguardo il teste nota un 
oggetto perpendicolare a lui, una luce tenue che pareva lampeggiare passando da fioca a 
forte, ripetutamente. Anche l'amico Giovanni Mill osserva l'oggetto. esso lampeggia e 
poi si spegne, rivelando una sagoma tonda, scura, come cento lire che oscillano e con 
dei riflessi di luce, ammiccanti. L'oggetto resta 3-4 minuti ad oscillare (per una 
durata complessiva dell’avvistamento di sei minuti). L'oggetto è fermo mentre i due 
testimoni si spostano per osservare meglio. L'UFO, distante 50-100 metri, dà tre flash 
di luce, si riaccende di luce bianca, forte, poi fortissima ed infine sparisce come se 
risucchiato. Durante la prima fase intermedia il teste ha modo di notare che 
l'oggetto è rotondo e scuro di sotto, grande tre volte Sirio. Il cielo era sereno e si 
andava sull’imbrunire, con cielo più scuro. L'oggetto era nero o grigio scuro nella 
parte di sotto, altrimenti appariva come una luce biancogiallognola e arancione. Quando 
il sole picchiava l’oggetto ne rifletteva la luce. Era a quota 200 metri sopra le case, 
indicativamente (il teste stimò di trovarsi ad un'altezza di 30 metri, corrispondente 
ad un ottavo piano). L'ultimo bagliore venne stimato più forte degli altri. Sensazione: 
bocca aperta MM. 

- l'unico teste intervistato dall’inquirente CUN Lissoni - dichiara di non avere 
visto arrivare l'oggetto ma di esserselo trovato sopra la testa tutt'a un tratto, pur 
avendo appena guardato il cielo. La parte di sotto dell’oggetto appariva liscia e 
piatta e il sopra più chiaro e luminoso. Quando l'oggetto si è spento è diventato 
scuro, ma anche da spento era come se avesse una specie di lice accesa (“ma non posso 
dire che fosse una luce”). 


Valutazione: il teste è attendibile. 


VI Graziano, EE e) Testimonianza videoregistrata, con disegno. 


GALGANO MI baw LS a 


 diyetione álMowTana meto 
dell'oggetto con velativa 2pavizione 


--------00 


O 4-----0 OoccETtO 


. spostamento OSSERVATO 

:  9qgetto 

emissione 

luce . 

O (gallo K bianca) 
LUNA 
LATO 
SIMSTRO 


au Ano Giov Anni 
oh > A 


ki Punto Oassvvazione 


d-TFff0 CASA 


